
FADA RADIO.- La Precisa. — Mod. 8124 G. - Produzione 1938-39- Media frequenza: 382 kHz. - Gam me: cc. (13,2-31), 
c. (30-72,2), m. 515-1516 kHz), I. (147-9315 kHz). — Potenza d’uscita: 34 W. 









































































































































































































